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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging is given to the Part ko order that it may be filed 

# a separate compllation 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd June 1976 


S .O . 394 (E ). - Whereas a Commission of Enquiry under the Chairnianship of Prof. 
G . S . Ramaswamy, Director , Structural Enginecring Research Centre, Madras, was sct 
up vide this Ministry s Notification dated the 18th February , 1976 , to enquire into the 
accident involving collapse of the roof slab of a portion of the auditorium in the Indian 
Military Academy Complex , Dehradun , on the 5th February , 1976 ; 

Whereas the said Commission was required to submit its report to the Central Govern 
ment by the 31st May , 1976 ; 

And Whereas thọ Commission now needs some more time to cxamine some aspects in 
groator detail ; 
Now , Therefore , the life of the Commission is bereby extended till the 1st July , 1976 , 
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निर्माण और आवास मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 जून, 1976 
एस० मो० 394 ( 4 ). - यत : 5 फरवरी, 1976 को देहरादून स्थित इण्डियन 
मिलिटरी एकादमी कम्पलेक्स आडिटोरियम के एक भाग की छत के गिर जाने से संबंधित दुर्घटना की 
जांच करने के लिए इस मंत्रालय के दिनांक 18 फरवरी , 1976 की अधिसूचना द्वारा 
संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र मद्रास के निदेशक प्रो० जी० एस० रामास्वामी की 
अध्यक्षता में एक जांच प्रायोग नियुक्त किया गया था ; 

__ यतः उक्त आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 31 मई , 1976 तक देना 
अपेक्षित था : 

और यतः प्रायोग को कुछ पहलु प्रों की विस्तृत जांच करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता 


प्रतः आयोग की अवधि को अब एतद्वारा 1 जुलाई, 1976 तक बढ़ाया जाता है । 

[सं० प्रो० -17031 /11/76-पी०एस०] 

एन० के० प्रसाद, संयुक्त सचिव । 
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